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Organ strydulacyjny jako drugorzędna cecha płciowa u kornika 
szesciozebnego, Ips sexdentatus BOERN. (Coleoptera, Scolytidae) 


3BYKOBOJi OpraA KAK BTOPOCTeNeHHI NOJIOBOŃ HPH3HAK y Kopoena-cTenorpada, 
Ips sexdentatus BOERN. (Coleoptera, Scolytidae) 


The stridulating organ as a secondary sexual character in 
Ips sexdentatus BOERN. (Coleoptera, Scolytidae) 


[Tabl. I—II] 


Małe wymiary korników utrudniają, jak wiadomo, oznaczanie płci, co 
niekiedy wymaga preparowania narządów rozrodczych. 

U niektórych gatunków płeć łatwo określić można za pomocą wielkości 
czy kształtu chrząszczy, owłosienia lub zredukowanego u samice uzębienia 
ścięcia pokryw. W rodzaju Ips DEGEER większych trudności nie sprawia roz- 
różnienie płci u Ips acuminatus GYLL. i Ips duplicatus SAHLB., których samice 
mają słabiej wykształcone uzębienie ścięcia pokryw. Pozostałe cztery krajowe 

' gatunki tego rodzaju, a pośród nich i Ips sexdentatus BOERN., mają uzębienie 
ścięcia pokryw jednakowe u samców i samic. Wielu autorów nie podaje żadnej 
cechy morfologieznej, pozwalającej u tego gatunku odróżnić osobniki męskie 
od żeńskich (BALACHOWSKY, 1949; ESCHERICH, 1923; KARPIŃSKI, 1948; NUs- 
SLIN, 1922; PFEFFER, 1955; STARK, 1952). Ostatnio NUNBERG (1954) podaje: 
„U samców i samic nad nadustkiem występuje guzek, powyżej poprzeczna 
listewka; u samców powyżej listewki znajduje się lśniąca, gładka linia”. 

Cecha ta, mająca określać płeć Ips sexdentatus BOERN. nie jest jednak zú- 
pełnie wyraźną, drugorzędną cechą płciową. Potwierdza to tabelka, podająca 
zmienność tej cechy. 

„Lśniącą gładką linię” mają zarówno samce, jak i samice, lub też u obu 
płci brak jej zupełnie [Tabl. I, rys 2 i 3]. W trzecim przypadku „lśniąca 
gładka linia” jest w połowie zredukowana: redukcji ulega bądź jej górna po- 
łowa [Tabl. II, rys. 7)], bądź dolna [Tabl. II, rys. 8]. Niekiedy „linia” bywa 
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przerywana w środku lub w kilku miejscach [Tabl. II, rys. 9110]. W czwartym 
przypadku „lśniąca gładka linia” wykształca się aa Bywa ona wtedy 
złożona bądź z kilkunastu guzków, bądź z gładkich pól, dających niewyraźną, 
pofalowaną, léniaca linię zmiennej szerokości. Piąty przypadek to tak słabo 
widoczna linia, że można by osobniki z tej grupy zaliczyć do przypadku dru- 
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giego czy czwartego. Włączenie trzech ostatnich przypadków do dwu pierw- 
szych również nie zmieni twierdzenia o małej przydatności „linii” do okre- 
ślania płci, wobec czego zwróciłem uwagę na prawie niezmienną cechę, jaką 
jest aparat strydulacyjny samie (NUNBERG, 1950). Ponieważ samce nie mają 
aparatu strydulacyjnego (NUNBERG, 1950), określenie płci u Ips sexdentatus 
BOERN. jest przy zastosowaniu tej cechy łatwe i pewne. 

U żywych samiec tego gatunku pars stridens widoczna jest gołym okiem 
jako ciemna linia [Tabl. I, rys. 5] na ciemieniu, którą łatwo zaobserwować, 
gdy chrząszcz ma wysuniętą głowę spod przedplecza; u samców nie ma takiej 
linii [Tabl. I, rys. 6]. Widoczność tej części organu strydulacyjnego jest prawie 
jednakowa u chrząszczy różnie wybarwionych. Jeśli chcemy usłyszeć strydu- 
lującą samicę, należy ścisnąć ją delikatnie w palcach. Zaniepokojony chrzaszez 
wydaje głos, ocierając żeberka pars stridens o żeberka plectrum. Trzy samice 
z około 200 przejrzanych nie wydały głosu. Pars stridens była u nich niedo- 
kształcona, bez żeberek, utworzona jedynie przez zagłębienie na ciemieniu. 

Przy określaniu płci można też oprzeć się na plectrum. W świetle dziennym, 
przy odpowiednim kącie nachylenia okazów, plectrum widoczne jest gołym 
okiem jako przeświecająca plamka [Tabl. I, rys. 4]. Przeświecanie to spowodo- 
wane jest załamywaniem i odbijaniem Swiatia na silnie żeberkowanej powierzch- 
ni plectrum. U okazów żywych plectrum Zawsze widać bardzo dobrze. U oka- 
zów martwych widoczne jest ono dopiero przy oświetleniu pod odpowiednim 
kątem przedniego brzegu przedplecza samicy, przy czym okazy należy oglą- 
dać od przodu. | 


Opisane sposoby ułatwiają szybkie i pewne określenie płci u Ips sexden- 
tatus BOERN. 
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PESIOME 


ABTOP BBbICKa3bIBaeT COMHEHHE OTHOCHTEJIbHO IIPUMEHABIHETOCH JO CHX HOP 
Mpu3Haka MIA Makpockonmmueckoro onpexenemnna mola y Ips sexdentatus 
BOERN., YTBEep/KTAA, YTO OH He ABJIACTCA ACHBIM. ABTOP Npejiaraer MCHOJIb- 
30BATb IIpH OIpeqe.IeHHH NONA y 3TOTO BHMA 3BYKOBOJ ODTAH CaMOK M OÓbA- 
CHAET, KAK IOJIb3OBATŁCA 3TUM MPU3HAKOM IIDH paÓOTe C KMBKIM M MepTBbIM 
MaTepHaJIOM KYKOB. 


SUMMARY 


The author expresses doubts as to the reliability of the feature so far used 
as a macroscopic sexual difference in Ips sexdentatus BOERN., since in his 
opinion it is not distinct. He therefore proposes in its place, a different feature, 
the stridulating apparatus of the female, and also describes how this feature 
should be used in the case of both living and dead specimens. 
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Tablica | 


Fig. 1. Schemat głowy Ips sexdentatus BOERN. z wycinkiem czoła i nadustka — części. 
z której wykonano rysunki mikroskopowe. 

Fig. 2. Fragment czoła i nadustka samicy Ips sexdentatus BOERN. z .,lsniaca gładką linia”. 
124x. 

Fig. 3. Fragment czoła i nadustka samca Ips sexdentatus BOERN. bez „lśniącej gładkiej 
Inne 105% 

Fig. 4. Głowa samicy z częścią przedplecza i widocznym na nim plectrum jako przeswie- 
cająca plamka. 77 x. 

Fig. 5. Schemat głowy samicy z pars stridens na ciemieniu. 40x. 

Fig. 6. Schemat głowy samca (bez pars stridens). 40x. 
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Tablica II 


Części czoła i nadustka samic Ips sexdentatus BOERN. z różnymi przypadkami „łśniące 
gładkiej linii”. 

Fig. 7. „Linia siega do poprzecznej listewki nad nadustkiem do połowy czoła. 124x. 
Fig. 8. „Linia sięga do połowy czoła w dół. 124x. 

Fig. 9. „Linia przerwana w połowie. 124x. 

Fig. 10. „Linia? przerwana w kilku miejscach. 124». 
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